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中 药 “7727 对 乳腺 癌 治 疗 的 瘤 细 
胞 超 微 结构 的 观察 


健 湘 琦 文 传 
(中 医 研究 院 中 心 实验 室 电子 显 徽 械 室 ) 《中 医 研究 院 广安 门 医院 外 科 ) 

乳腺 痛 是 我 国 常见 的 恶性 肿 净 之 一 , 国内 外 对 乳 痛 病理 方面 的 研究 已 有 不 少 资料 ， 
有 关 乳 痛 细 胞 起 微 结构 方面 的 观察 ， 虽 然 国 内 已 有 报道 ， 但 用 中 药 治疗 方面 的 资料 其 
少 。 尤 其 用 中 药 “7722” 治疗 乳腺 痛 并 观察 痛 细 胞 的 超人 微 结 构 尚 无 人 报道 。 本 文 著者 曾 
于 1980 年 第 6 期 中 医 杂 志 上 报道 过 此 种 药物 在 动物 实验 的 条 忻 下 ， 用 扫 措 电子 显微镜 
技术 ， 观 察 了 对 不 同 给 药 时 间 痛 细胞 的 变化 。 本 文 为 临床 病人 治疗 的 材料 ， 在 透射 电 
镜 下 ， 药 物 作用 于 冶 细 胞 后 ， 在 亚 细 胞 结构 上 的 改变 。 

本 文 所 得 之 7 份 材料 是 来 源 于 临床 的 活体 检查 ， 在 用 药 前 及 用 药 后 7 天 ， 分 别 取 
材 ， 一 部 分 作 细胞 学 检查 〈 另 文 报道 ) ， 一 部 分 作 电 子 显微镜 观察 。 

电子 显微镜 检查 的 材料 是 在 新 鲜 状 态 下 ， 保 持 4 局 放 4 % 戌 二 醋 磷 酸 缓冲 液 中 
( pH7.4) ,固定 2 小 时 ， 热 后 在 相同 进度 下 用 磷酸 缓冲 液 冲 洗 2 小 时 , 再 放 1 % 镜 柄 
中 后 固定 2 小 时 ， 按 中 医 研究 院 电 镜 室 超 薄 切 片 常规 技术 包 埋 ， 以 LKB 一 V 型 超 薄 切 
片 机 制 成 超 薄 切片 , 用 日 立 #7 一 500 型 电子 显微镜 与 Dx 一 3 型 扫描 电子 显微镜 进行 观 
察 拍照 。 其 所 得 结果 如 下 ; 

用 药 前 乳癌 细胞 ， 在 扫描 电镜 下 呈 条 索 状 或 团 块 状 排列 ， 细 胞 表面 有 微 突 与 徽 绒 

毛 。 在 超 薄 切片 上 ， 痛 细胞 之 间 有 大 量 成 纤维 细胞 和 胶原 纤维 ， 可 以 看 到 白血球 。 
痛 细 胞 质 膜 为 单位 膜 结构 ， 形 成 许多 的 微 突 和 微 绒毛 ， 微 绒毛 在 细胞 间 呈 交情 的 连接 
(图 1 ) 。 胞 桨 内 有 大 量 的 线粒体 、 内 质 网 和 溢 酶 体 等 。 线 粒 体内 膜 向 内 由 陷 呈 层 板 
状 靖 的 切面 ， 颗 粒 内 质 网 丰富 ， 核 蛋白 颗粒 除 分 布 于 内 质 网 上 外 ， 散 布 于 胞 浆 中 。 胞 
核 较 大 ， 核 染 质 分 布 均匀 ， 其 中 有 一 核 仁 ， 呈 网 状 结构 (图 2 ) 。 

用 药 后 7 天 ， 痛 细胞 大 部 分 破碎 ， 白 细胞 显著 增加 ， 在 破碎 细胞 间 微 管 、 微 丝 及 
成 存 的 细胞 器 较 多 。 在 残存 的 痛 细 胞 上 ， 用 透射 电镜 观察 ， 剖 细胞 胞 质 内 线粒体 几乎 
全 变 为 凝 保 性 线粒体 ， 有 的 线粒体 晴 已 经 空 泡 化 ， 内 质 网 显著 减少 , 胞 核 中 核 仁 浓缩 ， 
电子 密度 高 ， 呈 一 个 黑 的 圈 块 状 (图 3) 。 痛 细胞 的 大 小 相差 悬殊 ,形体 也 比较 复杂 。 
经 中 药 治疗 后 ， 残 存 的 少数 痛 细 胞 ， 在 线粒体 的 形态 上 变化 十 分 明显 ， 而 同时 存在 的 
白细胞 且 不 见 有 超 微 结构 上 的 变化 (图 4 ) 。 这 一 观察 结果 对 临床 治疗 效果 提供 了 一 
定 的 形态 学 依据 。 





又 要 中 区 研究 院 电 鲍 室 庚 党 生 与 候 著 阁 二 同志 小 助 作 技术 工作 ， 特 此 致谢 。 





图 版 说 明 


用 1 ,人 和 乳腺 癌 的 两 个 癌 细 胞 。 两 个 细胞 均 可 看 到 核 (N) ， 在 两 细胞 间 有 了 微 钱 所 (Vi) 相连 。 

记性 的 胞 菜 内 线粒体 《 财 站 与 高 尔 基 复 合体 (GO 较为 清晰 。 右 铀 胞 著 内 有 空 泡 《V) 。 
x5,000 

图 2 为 一 个 冶 细 胞 的 核 (NN) ， 中 间 有 一 核 仁 (Nw) 呈 网 状 。 x20,0000 。 

图 3. 用 药 后 的 痛 细 胞 ， 去 侧 胞 染 内 线粒体 【 肝 站 已 浓缩 ， 线 粒 体 间 有 捐 面 内 质 网 ( RER)。 
右 全 为 细胞 核 (N) ， 核 仁 《Ni 已 浓缩 王 一 黑 块 。 x10,000。 

图 4 .用药 后 7 天 ， 左 上 有 一 分 叶 核 白细胞 (Le) ， 下 边 为 两 个 痛 细 胞 ， 左 下 者 核 苇 浓缩 右 
上 方 为 另 一 个 冶 细 胞 胞 半 的 一 部 分 ， 胞 桨 内 有 浓缩 的 线粒体 及 空 池 〔J) 。x2,900 。 


